Table 1 


i 


FTC Results for 1R1 and L&M 
Monitor Cigarettes 



TPM 

Water 

Nicotine 

"Tar" 

L £c M 

25.5±0.5 

3.9±0.3 

1.46+0.02 

20.0=0.2 

(cold) 

n 

41 

41 

41 

41 

L & M 

24.5+0.5 

3.8± 0.3 

1.38±0.03 

19.4+0.3 

(room) 

n 

26 

26 

26 

26 

1R1 

44.5+0.4 

5.8+0.2 

2.71+0.06 

36.0+0.4 

n 

38 

38 

38 

38 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xtnk0001 



